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HIFI 80 international 


High Fidelity von internationalem Niveau. 
Gemessen an europäischen Maßstäben. 


Reihe HIFI 80 INTERNATIONAL von 
ЇТТ verkörpern eine technische 
Öptimallösung. Ein Konzept, das 
Чеп internationalen Kenntnisstand 
auf dem Gebiet der anspruchs- 
vollen Musikübertragung mit einer 
gezielten Anpassung an die spe- 
ziellen Gegebenheiten im euro- 
päischen Raum verbindet. Die hier 
präsentierte Zusammenstellung ist 
die Verwirklichung eines HiFi- 
Stereo-Musiksystems, das die 
jeweiligen Spitzen-Komponenten 
der Reihe HIFI 80 INTERNATIONAL 
zu einer wohnlich technischen Ein- 
heit zusammenfaßt: Den Receiver 
HIFI 8033 A (mit 190 Watt Musiklei- 
stung und 5 UKW-Festsender-Spei- 
chern), das Cassetten-Tape-Deck 
HIFI 8021 (mit aufwendiger Band- 
sorten-Anpassung und Memory- 
Einrichtung) und den Plattenspieler 
HIFI 8012 (mit Direct-Drive-Laufwerk 
und vollständiger Frontbedienung. 
(Die detaillierte Beschreibung der 
einzelnen Komponenten findet sich 
auf den folgenden Seiten.) 


HIFI 80 SYSTEM 
COMPONENTS RACK 


Das HIFI 80 SYSTEM 
COMPONENTS RACK faßt alle 
Komponenten der Reihe HIFI 80 
INTERNATIONAL in kompakten 
Dimensionen zusammen. Sein Kon- 
struktionsprinzip erlaubt maximale 
Variabilität und vereint das gesamte 
Musiksystem zu einer optisch und 
funktional homogenen Einheit. Die 
elegante Ausführung in schwarzer 
Mooreiche und die champagner- 
farbene Frontgestaltung der einzel- 
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nen Komponenten bilden eine 
wohnliche Erscheinung der gesam- 
ten HiFi-Technik. Und die 
Unterbringung einer umfangrei- 
chen Schallplatten-Sammlung, die 
hinter einer Abdeckung aus getön- 
tem Glas staubsicher aufgehoben 
ist. 

Die Abmessungen des bestückten 
HIFI 80 SYSTEM COMPONENTS 
RACK, wie abgebildet, sind: Breite 
ca.53 cm, Höhe са. 74 cm (ein- 
schließlich Laufrollen), Tiefe 

са.З8 ст. 


Klangstrahler 


Die abgebildeten Klangstrahler 
HIFI 8093 bieten die technische 
Voraussetzung für die Verwirkli- 
chung eines ausgewogenen und 
transparenten Klangbildes. Mit 
satten Bässen und glasklaren 
Höhen. 

Das aufwendige 3-Weg-System ist 
mit zahlreichen bemerkenswerten 
technischen Details vervollständigt, 
welche den letzten Kenntnisstand 
in der Lautsprecher-Technologie 
repräsentieren. Pegelregler für den 
Hoch- und Mitteltonbereich zum 
Beispiel. Und einen elektronischen 
Überlastungsschutz. Und einen 
neu entwickelten Permeaflux- 
Kalotten-Höchtöner mit in mag- 
netischem Öl gelagertem Schwing- 
spulenträger. Die versetzte Anord- 
nung der einzelnen Lautsprecher 
bewirkt eine phasenkorrekte 
Abstrahlung des gesamten Über- 
tragungsbereiches. 

Eine abnehmbare Frontbespan- 
nung ermöglicht wahlweise eine 
sachlich wohnliche Erscheinung, 
oder bewußten Studiolook. 







































































































Receiver HIFI 8033 A 


[ШШ] HiFi 8033 TUNER/AMPLIFIER 





Die technisch 
aufwendige Lösung 


їп Europa herrschen andere 
UKW-Empfangsverhältnisse, als 
anderswo in der Welt. Wo eine Viel- 
zahl in- und ausländischer Statio- 
nen dicht nebeneinander zu emp- 
fangen ist (wie zum Beispiel in eini- 
gen deutschen Ballungsgebieten), 
werden daher höhere Anforderun- 
gen an einen HiFi-Receiver gestellt, 
als in Ländern mit weniger kriti- 
schen Empfangsverhältnissen. 

Der Receiver HIFI 8033 А stellt eine 
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technisch aufwendige Lösung dar, 
die speziell auf europäische 
Empfangsverhältnisse abgestimmt 
wurde. Sowohl was die Trenn- 
schärfe, die Empfangsempfindlich- 
keit und die Frequenz-Stabilität 
betrifft, als auch, was den not- 
wendigen Komfort von UKW-Fest- 
sender-Speichern angeht. Zahl- 
reiche schaltungstechnische Mög- 
lichkeiten ergänzen dieses hohe 
Leistungsniveau. 


FM FREGA SIGNAL 















TUNING 


FM FREQ. / SIGNAL 
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Abstimm-Instrumente 


Neben einem Feldstärke-Instrument HiFi-Stereo-Komponente voll aus- 


(Signal) für alle 4 Empfangsbe- 
reiche (UKW, KW, MW, LW) verfügt 
der Receiver HIFI 8033 A über ein 
zusätzliches Instrument zur 
präzisen Mittenabstimmung bei 
UKW-Empfang (Tuning). Erst die 
Verbindung dieser beiden Instru- 
mente macht es möglich, die her- 
vorragenden Leistungswerte dieser 


zuschöpfen. Das Feldstärke-Instru- 
ment übt eine Doppelfunktion aus: 
Sowohl bei der individuellen Pro- 
grammierung, als auch beim Direkt- 
abruf einer der UKW-Festsender 
wird es zur Anzeige der jeweiligen 
Sendefrequenz umgeschaltet. 








UKW-Festsender 


Die Programmierung der 5 UKW- 
Festsender-Speicher des Receivers 
HIFI 8033A erfolgt durch verdeckte 
Einsteller an der Oberseite des 
Gerätes. Der Abruf geschieht durch 
leichtes Antippen von Kurzhub- 
Tasten. Der dabei angesprochene 
Speicher wird jeweils durch 

eine Leuchtdiode (LED) gekenn- 
zeichnet. 


SOURCE 5 
1 DUBBING. 







Tape-Dubbing 


Eine Besonderheit ist die Tape- 
Dubbing-Einrichtung des Receivers 
HIFI 8033A. Durch sie ist es 
möglich, über eine Frontbuchse ein 
zweites Tonbandgerät anzuschlie- 
Ben und direkte Überspielungen (in 
beide Richtungen) vorzunehmen. 
Dies geschieht unabhängig von der 
gerade auf Wiedergabe geschalte- 
ten Tonquelle. 
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Klangreglung 


Zur präzisen Einstellung der Klang- 
farbe dienen separate Regler für 
den Tief-, Mittel- und Hochton- 
bereich. Dieses aufwendige Klang- 
regel-Netzwerk erlaubt zum Bei- 
spiel die Feineinstellung der Prä- 
senz bei Sprachwiedergabe. Eine 
Loudness-Funktion, sowie Rausch- 
und Rumpelfilter dienen zur weite- 
ren Klangbeeinflussung. 


Musik-/Nennleistung: 
2x95/2x70 Watt _ 








Leistungsbandbreite: 
20-40 000 Hz 





Klirrfaktor: 0,05% 





UKW (FM), KW, MW, LW (AM) 





5 UKW-Festsender-Speicher 





Feldstärke-nstrument und 
Ratio-Mitten-Anzeige 





Separate Rast-Regler für 
Bässe, Präsenz und Höhen 
Muting-Schaltung 








Abstimmautomatik (AFC) 





Loudness-Funktion 
Rauschfilter (High) 
Rumpelfilter (Low) 


Tape-Dubbing-Einrichtung 





Anschlüsse in DIN- und 
Cinch-Ausführung 
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Cassetten-Tape-Deck HIFI 8021 


Präzise Mechanik 
und hochwertige 
Elektronik 


Das Cassetten-Tape-Deck ist der 
Teil einer HiFi-Stereo-Anlage, der 
für den aktiven HiFi-Enthusiasten 
von besonderer Bedeutung ist. Von 
einem Cassetten-Tape-Deck wird 
daher präzise Mechanik für den 
rauhen Alltagsbetrieb erwartet. Und 
hochwertige Elektronik zur Repro- 
duktion von Musik in High-Fidelity. 
Mit der Komponente HIFI 8021 wer- 
den diese Forderungen voll erfüllt. 
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HEADPHONES 


Und durch zahlreiche sinnvolle 
Funktionen ergänzt. Zum Beispiel 
durch eine aufwendige Bandsor- 
ten-Anpassung, durch ein Zählwerk 
mit Memory-Einrichtung und durch 
zwei Aussteuerungs-Instrumente 
mit zusätzlicher LED-Peak-Anzeige. 
Das technische Niveau dieses 
Cassetten-Tape-Decks ist darüber- 
hinaus aus den Tabellen am Schluß 
dieses Prospektes ersichtlich. 


Н HIM 5021 CASSETTE DECK 


Aufnahme-Aussteuerung 


Zur exakten Überwachung der Auf- 
nahme-Aussteuerung dienen sepa- 
rate Aussteuerungs-instrumente für 
jeden Stereo-Kanal (VU-Meter). Um 
eine maximale Ablesegenauigkeit 
zu erreichen, wurden diese beiden 
wichtigen Anzeigen besonders 
großdimensioniert ausgelegt. Eine 
zusätzlich vorhandene Pegelspit- 
zen-Anzeige (LED Peak Indicator) 


dient zur Vermeidung von Über- 
steuerungen durch unvorherseh- 
bare, kurzzeitig auftretende Laut- 
stärkespitzen. 

Die manuelle Aufnahme-Aussteue- 
rung erfolgt bei diesem Cassetten- 
Tape-Deck über eine sinnvolle 
Kombination aus einem Balance- 
Regler und einem Master-Volume- 
Regler. 


DOLBY 
NOISE REDUCTION 
СОг С:02 


BIAS EQ 


ойт. FeCr FeCr į 


N NORM 


Schaitfunktionen 


Zur exakten elektrischen Anpas- 
sung des Cassetten-Tape-Decks an 
die unterschiedlichen Bandsorten 
sind zwei 3-stufige Kippschalter zur 
Einstellung von Vormagnetisierung 
und Entzerrung vorhanden. 

Zur wirkungsvollen Rauschunter- 
drückung kann das DOLBY?*-NR- 
System zugeschaltet werden. 


*Lizenz von Dolby Laboratories Inc. 





Besonderes Merkmal des Laufwer- 
kes dieses Cassetten-Tape-Decks 
ist die Autoplay-Einrichtung. Sie 
ermöglicht den automatischen 
Start des Gerätes (Aufnahme und 
Wiedergabe) nach Zeitvorwahl über 
eine Zeitschaltuhr (Timer). Dadurch 
sind beispielsweise automatische 
Mitschnitte aus dem Rundfunkpro- 
gramm möglich. Eine äußerst prak- 


RESET MEMORY 


ON {OFF т 





Laufwerk mit Memory-Einrichtung 


tische Einrichtung im täglichen 
Betrieb ist auch die Memory-Ein- 
richtung des Gerätes. Sie bewirkt 
das automatische Rückspulen des 
Bandes bis zum Durchlauf der 
»000«-Stellung des Zählwerkes. 
Dadurch ist es zum Beispiel mög- 
lich, nach Beendigung einer Auf- 
nahme gezielt wieder an deren 
‚Anfang zurückzufinden. 
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Übertragungsbereich 
{Ferrochrom): 30-16 000 He- 5 
Gleichlauf-Schwankungen 
{nach DIN 
Signal-Rauschabstand 66 dB 
DOLBY”. auschunterdrückung 
Aufwendige Bandsorten- 
Anpassung 
Aussteuerungs-Instrumente 

mit zusätzlicher Peak-Anzeige 
Ultraharter Permalloy-To: С 
Aussteuerung mit Balance- und 
Master-Level-Regler 

Laufwerk mit Autoplay- 
Einrichtung 

Bandzählwerk mit Memory- 
Einrichtung 





























Pegel-Regler für Ausgangs- 
spannung (Rückseite) 





Plattenspieler HIFI 8012 





Моп einem hochwertigen HiFi- 
Stereo-Plattenspieler erwartet der 
Musikliebhaber zu Recht die klang- 
lich perfekte und gleichzeitig 
schonende Abtastung seiner wert- 
vollen Schallenplatten. Die Kompo- 
nente HIFI 8012 ist zur Verwirk: 
lichung dieser Forderung mit einem 
direktgetriebenen Laufwerk, einem 
S-förmigen Tonarm mit hydrauli- 
schem Lift und einem Magnet- 
Tonabnehmer-System ausgestattet. 
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Praxisgerec 
Komfort durch 
Frontbedienung 





FINE ADJUSTMENT —— 


ея 


а-ы 


+3 


HIFI 012 DIRECT DRIVE AUTOMATIC 


Dem anspruchsvollen technischen 
Konzept angemessen ist auch der 
praxisgerechte Bedienungskomfort 
des Gerätes. Alle Funktionen, die 
für die ständige Benutzung wichtig 
sind, sind konsequent an der Stirn- 
seite des Gerätes angeordnet. 

Der gesamte Abspiel-Vorgang 
erfolgt nach Betätigung des »Start«- 
Schalters und Einstellen der jewei- 
ligen Plattengröße (17, 30 oder 

25 cm) vollautomatisch. 





Einstellbare Funktionen 


Neben der »Start«- und »Stop«- 
Funktion kann auch der hydrau- 
lische Tonarmlift des Platten- 


spielers HIFI 8012 betätigt werden, 
ohne die Staubschutz-Haube 
öffnen zu müssen. Ebenso die Ein- 
stellung der Plattengröße, wobei 
auch gleichzeitig die korrekte 
Abtast-Geschwindigkeit bestimmt 
wird. Für Singles, die mit 33 U/Min. 


gefahren werden (EP's) oder für 
direkt geschnittene Platten (bzw. 
Disco-Singles) kann diese Auto- 
matik-Funktion manuell korrigiert 
werden. 

Auch die Geschwindigkeits- 
Feineinstellung mit separaten 
Reglern für 33 und 45 U/Min. ist an 
der Frontseite des Gerätes 
angeordnet. 


Schallplatten-Abtastung 


Die Plattenspieler-Komponente 

HIFI 8012 ist mit einem Magnet- 
Tonabnehmer-System (Audio Tech- 
nica AT 12XE) mit ellyptischer 
Abtastnadel ausgestattet, das 
Grundlage für den breiten Übertra- 
gungsbereich und die gute Separa- 
tion zwischen den Stereo-Kanälen 
ist (genaue technische Daten am 
Schluß des Prospektes). Das 


Direct-Drive-Laufwerk des Gerätes 
bietet optimale Voraussetzungen 
für konstanten Gleichlauf und 
geringstmögliche Eigen-Resonan- 
zen {Rumpeln). Außerdem wird 
durch dieses Antriebs-System ein 
hohes Drehmoment und schnelle 
‚Anlaufzeit erreicht. Auch eine pr: 
zise justierbare Antiskating-Einricl 
tung ist vorhanden. 


Leucht-Stroboskop 


Das aktive Leucht-Stroboskop des 
Plattenspielers HIFI 8012 dient 

zur optischen Überwachung der 
korrekten Laufgeschwindigkeiten. 
Auch Geschwindigkeits-Beeinflus- 
sungen durch Plattenreinigungs- 
Einrichtungen können durch diese 
Anzeige erkannt und über die 
Geschwindigkeits-Feineinsteller 
korrigiert werden. 








Gleichlauf-Schwankungen: 
+0,1% (nach DIN) 


Manget-Tonabnehmer-System 
(Audio Technica АТ 12 ХЕ) 
he Abtasinadel 

Vollständige Frontbedienung 
AktivesLeucht-Stroboskop __ 
Drehzahl-Feineinstellung 
getrennt für 33 und 45 U/Min. 
Automatischer oder manueller 
Betrieb 
Geschwindigkeits-Einstellung 
kombiniert mit Plattengröße 
Hydraulischer Tonarmlift 
Gewichtsbalancierter 








Verstärker 






































HIFI 8093 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HIFI 8033A HIFI 8021  Hii-Lautsprecherboxen Studio-Standbor | | =) 
Nennausgangsleistung И _ AM-Unterdrückung Pergam 4,76 cm/560 Nenn-/Musikbelastbarkeit 80/120 Watt 
DIN (K- 1%, {kHz} an 4 Ohm 2x70 Watt i bei 1 mV ап 300 Ohm (HF) _ 550B _ ` Praktische Bericnsleistung са ЗУай 
Musikleistung ап 4 Ohm 2 х95 Watt Gleichwellenselektion (IHF) __ EEE "System Es I-Wege 
Klirrfaktor bei РМ -1 dB 0,05% Großsignalverhalten (98 MHz; чуна 2,5%) 600 mV. a = m A il Übergangsfrequenzen р __ 1000275000 НЕ 7 
Leistungsbandbreite 20-40 000 Hz Deemphasis 50 рзес | ee (ҒеО) 30-14000Hz Übertragungsbereich 81-25000 Hz 
ee! Л ы ЖОПЫ Übertragungsbereien = 1,5 dB) 20-15000Hz ZUR отвала (CrO) 201600092 Кїкї 25021000 Hz К=Ж ЮЕ, 
овїпда К irrfaktor KH: ; n г 5 
andere Eingänge (+ 1,5 dB) 20-30000 Hz к е п р а een _ ei le с юн i ae Bauer 
U. RIAA-Abweichung (40-20 000 Hz) 20598 . Übersprechdampfung (1 kHz 1098 Ё анн э ыо ш еа анса | 
Baß-Einsteller (bei 40 Hz) 1698 (250-6300 Hz) 3598 чач | рес i zonn 
Mitten-Eingteller {Бе 1 КН TE dB (6300-12 500 Hz) 28 dB | mit DOLBY Empfohlene Verstärker-Nennleistung 25-80 Watt 
Т Fremdspannungsabstand Mono "63 dB = Bestückung (К = Kalotte) 
| Höhen#£ii telier (bei 16 kHz) +13 Stereo 60 ав Kanalungjeichheit тонери 
< Loudness beiNenneingangsspannung = ЕИ jergabe | 
_ 50Hz +798. Gerluschspannungsabsland Mono 6548 ‚Aufnahme und Wiedergabe Mitteltöner = 
Т 10000 Н2 +548 Stereo 62 48 с ШЕ ambtung {МОЛО en 
y Rauschfilter T Pilottonunterdrückung i у kHz) 6598 (1 kHz) Nettovolumen | 
Einsatzpunkt (- 3.dB) 7 kHz кна 8598. (500/6300 Hz) Ausführung mooreichefarbig 
Steilheit = 12 dB/0ct е ша (Stereo) | i __ {Frontblende abnehmbar) 
Rumpelfilter _ nai o Abmessungen (BxHxT) 1 350х610 x 220 mm 
Бене (398) аи | Ге ү _ Anschlußkabel 5 m mit 2 Normstecken er 
= - Besonderheiten Pegelregler für Hochton- und 
‚Balange-Einsteller > 60 dB Т ҮП | Koschdamplung Mittelton-Bereich; 
Intermadulationsfaktor l Wellenbereiohi in 145-355 kH} Eingangsempfindlichkeit Kalottenhochton-System mit Ferröfluid; 
'Nennausgangsleistung ол reiche N а И Mikrofoı = az ER se a { Spitzen-Belastungsanzeige (LED-Kette) 
Übers! där Hasen A un A ав i 
a hen den neun бш а КУ Hi 5,8-16,2 MHZ 2,6 mV (an 6,3 kOhm) ‚ Empfohlenes Zubehör Fußgestell BF 1 
Sa (250-10000 Hz) 45 dB Emoindichkellen dB, m 30%) i 150 mV (an Buchse Mic. 1,5 MOhm) | ‚Typische Werte, gemessen nach DIN 45500, sofern nichts anderes angegeben. 
\ Бу арон ота Ала: 
Übersprechdämpfung } | 
zwischen den Eingängen (1 kHz) 60 aB му Еу 20/320 mV (an 8/600 Опт) 
(250-10000 Hz} 5098 ` (28.48, m= 30%) | 
оло з { EM 50 1 т Е 
bei Nennausgangsleistung TA | тоав ми EI En то Санаат - а 
TB 85 dB Kw вови. Netzanschluß (50 Hz) 110-127/220/240V 
алдаганы 1 ШОШ Шан аа Trennschärfe (9 kHz) зї ав Max. Leistungsaútnahme БЫШЫШ 
гетдзраппипозарзіал Zwischenfrequenz 468 kHz Abmessungen (BxHxT) 48 х 13 х 35 ст 
| Беї2х50 mW. 1А Fackeln ZF-Störtestigkeit DW SO 7 Санет | a er _ \ 
AUX 55 dB i Farbausführung ___ Champagner muy К 
Е saen KW. Ыдым А Serienmäßiges Zubehör DIN-Überspielkabel 
Enammnsenpindlienken Та ЧЫЛ ЖИН БҮ Ж АЛЧА КИД ҮЧҮ ааа Bige: pi 
TA an 47 kOhm 2ту Spiegeltrequenzfestigkeit шү, 4008 Empfohlenes Zubehör Seitenbacken; 
TB an 470 kOhm 160 mV 30 dB Juli Stereo-Mikrofon SM 3; 
| АйХ ап 470 kOhm 160 ту KW 2098 HiFi-Stereo-Mikrofon HSM 4 
Übersteuerungstestigkeit 1a 30.dB `, Klirrfaktor (Ue = 5 ту, 1 kHz) 0,8% И 
2 г 18 98 { о 1 è 
Tonband-Ausgang 0,5 mV/kOhm N { ` 
Lautsprecherausgānge (Impedanz) 4-16 Ohm | N 
HiFi-Plattenspieler HIFI 8012 
Allgemeine Daten Laufwerk N | 
| Netzanschluß (50 Hz) 110-1277220/240 V= Piättenteller-Durchmesser 350 mm і ч 
|| _ Max- Leistungsaufnahme — SOW o Drehzahlen ia 33% und 45 U/min | 
UKW-Tuner Abmessungen (B x H xT) 48x13x35 cm Drehzählfeirseguliitung 
| Wellenbereich Gewicht са 13,5 kg Gleichlautschwankungen BEUTE И ИТҮ 
UKW-Festsender Farbausführung _ ur champagner DIN Mi 
Empfindlichkeiten (Mono) Empfohlenes Zubehör i HiFi-Lautsprecherboxen НА 8093; аан Ы +0,09% 
2 48 il © kHz HER ИУ Seitenbacken; ae Meran E 4098. 
УН, 40 kHz an hm HIFI 80 SYSTEM COMPONENTS RACK: шас зардап iló | 
26. dB S/R, 40 КНгап 75 Ohm PROFESSIONAL RACK 801 Жыты ы. ДЕ. 
| Tonarm 
Empfindlichkeiten (Stereo) - = 
| 46 dB S/R, 40 kHz Eifeklive Tonarmlänge“ 
46 dB S/R, 40 kHz an 300 Ohm Kröpfungswinkel —— NIEREN) 
46 dB S/R, 40 kHz an T50hm ре Op E - Überhang Т 7 : 
aa ee ИШИДИ E ШҮ | Tangentialer Spurfehlwinkel +2,8/-15бгай 
un и 
{ Antenneneingangsspannungan 75 Опт 24V ; Vertikale: Spunwinket ыа 
Muting-Schaitschweiie 1772981. | Einstellbereich der Auflagekraft | 0-30. mN 
Antenneneingangsspannung ап 300 Ohm AN k { Mindestauflagekrat __ EmN i 
Antenneneingangsspannungan 75 Ohm 2, Tonabnehmergewieht (тіп, тах) ___ 45-109 
АЕС Haltebereich 2400 kHz | Tonabnehmer i Е) И 
Trennschärte DIN 45301 (27300 kHz) 60. dB ‚Nennauflagekraft і 18 mN 
Zwischenfrequenz 10,7 MHz | ‚Abtastnadel-Spitzenvarrundung __ 75х17,5рт Hi 
ZF-Störfestigkeit 90 dB Übertragungsbereich 15-28 000 Hz 
Spiegelfrequenzfestigkeit Е Kanalgleichheit = 
Nebenwellendämpfung (IEG) i Übersprechdampfung (1 kHz) 
Г Frequenzintermodulätion || 
Nachgiebigkeit 
horizontal. 10x 10 6 cm/dyn 
k : vertikal 10x.10-cm/dyn Е 
: 2 Übertragungsfaktor _ 9,81 ту pro cm/sec е 
| Netzanschluß (5042) Г 110/1 120/2207240 ШЕ ШИШ 
| Мах. Leistungsaufnahme 6w ү 
ү Abmessungen (BXHXT) __ 48 x 15,6 35,4 ст 
| { Gewicht | 3 | 
= Farbausführung ve a 
































Serienmäßiges Zubehör Zentrierstück 














